Dr MARIA 


CHOJNACKA 


długoletnia i zasłużona profesorka 
I Państwowego Liceum i Gimnazjum 
im. Bartłomieja Nowodworskiego, 
zmarła dnia 24-go kwietnia 1947 r. 


Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek dnia 28 b. m. 
o godz. 16” z kaplicy cmentarza rakowickiego. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w poniedziałek dnia 28-go kwietnia 
o godzinie 8-mej rano w kościele św. Anny, 


o czym zawiadamiają 
Dyrekcja, Grono Nauczycielskie 
i Młodzież I Liceum i Gimnazjum. 


Zakład pogrzebowy , CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO 
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